TE1EFUNKEN 


VAUVOLE- 1) WE 43 2) WE 33 

VALORI CONDENSATORI 



c»N(auifcUM-0(CO&tto-* 


5 6 9-572 

3) WE 37 4) WE 38 5) WE 54 

E RESISTEN2E 


20000 p-F 

JQ 

0,5 MF 

60000 ohm 

90 

100000 ohm 

2 M ohm 

81 

20000 pF 

2 M ohm 

82 

500000 ohm 

200 pF 

83 

0,25 

200 pF 

84 

10000 ohm 

,50 pF 

85 

1 M * ohm 

250 K ohm 

88 

100 pF 

100 K ohm 

87 

20000 pF 

60 pF 

88 

0,5 M • ohm 

20000 pF 

89 

lOOOO pF 

300 pF 

90 

0,2 M .ohm 

2600 ohm 

91-92 

8 MF 

10 MF 

97 

1300 pF 

60000 Ohm 

99 

5000 pF 













